AXYMILIAN WISLOCKI 


Majster Introligatorski 


były zotnierz z 183l-g0 roku, więzień z roku 1846, przeżywszy lat 79, opatrzony és. Sakramentami, zmarł d. 9. października 1880 roku. 


Pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na odprowadzenie zwłok 


ze szpitala św. Łazarza dnia 11go b. m.o godz. wpół do 4-tej po południu na miejsce wiecznego spoczynku. 


Kraków dnia 11 paźdz. 1880. 


Kraków. — Z drukarni WŁ L. Anczyca i Spółki. 


